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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1503 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 53361 

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/ 
3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση «Υγιεινή και 
Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του 
ν.1836/1989. 

β. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του π.δ. 396/1994 
(ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προ¬ 
στασίας εργαζομένων». 

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005). 

δ. Την υπ’ αριθμ. 2/12542/0022 (ΦΕΚ 441/14.4.2003 τ. Β') κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
2/65786/0022 (ΦΕΚ 1892/19.12.2003 τ. Β') και 2/72329/0022 
(ΦΕΚ 20/14.1.2005 κοινή υπουργική απόφαση). 

ε. Τη μελέτη της ΕΕΤΑΑ για τα μέσα ατομικής προ¬ 
στασίας. 

ζ. Το υπ’ αριθμ. 859/20.7.2006 έγγραφο της Πανελλή¬ 
νιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την έκδοση νέας κοι¬ 
νή υπουργική απόφαση για παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας. 

η. Το υπ’ αριθμ. 1509/17.7.2006 έγγραφο της Πανελλή¬ 
νιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με το οποίο ζητά την παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας. 

θ. Τις από 19.7.2006 προτάσεις του Υπουργείου Απα¬ 
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων 
Ο.Τ.Α α' βαθμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί. 
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κ. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερι¬ 
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Καθο¬ 
ρισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 201/1995). 

λ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 (Β' 527) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε¬ 
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

μ. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (Β' 501) κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχό¬ 
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας». 

ν. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/2005 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφα¬ 
σίζουμε : 

Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ανάλογα με 
τη θέση εργασίας τους παρέχονται τα κατωτέρω μέσα 
ατομικής προστασίας : 

1. ΓΑΝΤΙΑ 

- Γάντια δερματοπάνινα : 

στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και απο¬ 
κομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, 
εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης 
απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη 
μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, δι¬ 
αλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική 
ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε 
οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών. 

- Γ άντια από Ρ\/0 : 

σε όλες τις ανωτέρω ειδικότητες ως και στους απα¬ 
σχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμ¬ 
μάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση των χώρων νεκροταφείου. 

- Γ άντια από νιτρίλιο : 

στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κή¬ 
πους στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκο¬ 
μιδής και αποκομιδής απορριμμάτων. 

- Γ άντια από ύφασμα και νιτρίλιο : 

στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό 
περιβάλλον, με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιόχρωμα- 
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τισμοί κ.λ.π.), με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και 
την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές 
κολυμβητηρίων. 

- Γάντια ελαστικά μίας χρήσης : 

στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και απο¬ 
κομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών 
χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων (βοηθοί μαγείρων, 
μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π.) στους απα¬ 
σχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτή¬ 
ρια. 

- Γ άντια Συγκολλητών : 

στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις. 

- Γ άντια μονωτικά : 

στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους 
με τα άσφαλτο. 

2. ΚΡΑΝΗ 

στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, 
στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε 
ηλεκτρολογικές εργασίες, με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, 
ελαιοχρωματισμοί) και στην αποχέτευση. 

3. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

- Τύπου 9099 ΙΘ 5 για προστασία από χημικούς ή μη¬ 
χανικούς κίνδυνους : 

στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχο¬ 
λούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών 
ουσιών. 

- Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία : 

στους απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου τους 
θερινούς μήνες. 

- Ασπίδιο : 

στους απασχολούμενους με τη συντήρηση και τον κα¬ 
θαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων. 

- Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο : 

στους ηλεκτρολόγους. 

- Ασπίδιο με πλέγμα : 

στους απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίο- 
νου. 

- Οξυγονοκόλλησης 9099 ΙΘ 5 : 

στους απασχολούμενους με τις οξυγονοκολλήσεις. 

- Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης: 

στους ηλεκτροσυγκολλητές. 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

- Φίλτρο μάσκα Ρ1 : 

στους απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες. 

- Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα Α1 Ρ3 ή ισο¬ 
δύναμη φιλτρομάσκα: 

στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κά¬ 
γκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή - εκταφή νε¬ 
κρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους 
οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκο¬ 
μιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη 
μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργα¬ 
σία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή 
των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφό¬ 
ρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην 
ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια. 

- Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 
Ρ3 : 

στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους 
κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. 


-Αναπνευστική συσκευή : 

για έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά). 

5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

- Ανακλαστικά γιλέκα: 

στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και 
αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους 
στις ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην απο¬ 
χέτευση και στην ύδρευση και στους εργάτες κήπων. 

- Αδιάβροχες ποδιές: 

στον καθαρισμό απορριμματοφόρων οχημάτων, αυ¬ 
τοκινήτων και κάδων απορριμμάτων. 

- Ποδιές συγκολλητών: 

στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις. 

- Πυρίμαχες στολές : 

στους απασχολούμενους με κατάσβεση πυρκαγιάς. 

- Στολές προστασίας από χημικά : 

στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους 
κήπους και στις απολυμάνσεις καθώς και με τις βαφές 
(ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.). 

6 . ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

- Γαλότσες: 

στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και 
σε υγρούς χώρους. 

- Σκάφανδρο: 

στον καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων. 

- Άρβυλα : 

σε όλους τους εργαζόμενους που περιγράφονται στις 
ανωτέρω θέσεις εργασίας. 

7. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες : 

στους απασχολούμενους σε εργασίες ύψους για τις 

οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώμα¬ 
τα. 

- Ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα : 

στους απασχολούμενους σε χώρους με θόρυβο. 

- Μονωτικά εργαλεία : 

στους ηλεκτρολόγους. 

- Επιγονατίδες : 

στους Υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης - 
αποχέτευσης. 

- Κώνοι σήμανσης: 

απορριμματοφόρο οχήματα, οδοκαθαρισμός, συγκομι¬ 
δή - αποκομιδή απορριμμάτων, σήμανση οδών, ασφαλ¬ 
τόστρωση, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση 
και ύδρευση. 

- Προσαρτήματα ασφαλείας συγκολλήσεων : 

συγκόλληση με αέρια. 

-Νιτσεράδες: 

στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής 
και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, 
στους κηπουρούς και στους απασχολούμενους στη 
ρήψη ασφάλτου. 

- Καπέλα: 

στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής 
και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, 
στους κηπουρούς και στους απασχολούμενους στη 
ρήψη ασφάλτου. 

Η παροχή των ανωτέρω μέσων ατομικής προστασίας 
είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και ο εργαζόμενος 
υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά 
τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της 
ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. 
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Πριν την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστα¬ 
σίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του 
την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή/και του 
γιατρού εργασίας. 

Τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να 
προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τε¬ 
χνικού ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας ανάλογα με 
τη θέση εργασίας του υπαλλήλου. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας. 

Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές 
ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων. 

Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές 
ώστε να είναι χρηστικά. 

Β. Επίσης παρέχεται: 

Ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους 
εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατο¬ 
μικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους 
χώρους εργασίας. 

Γ. Προληπτική ιατρική 

Το προσωπικό που απασχολείται στους παραπάνω 
χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλεται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας του, 
μεταξύ των άλλων στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: 

I. Μία φορά το χρόνο 

α. Γ ενική αίματος. 

β. Ομάδα αίματος (άπαξ.) 

γ. Γ ενική ούρων. 

δ. Δερματολογική εξέταση. 

ε. Η.Κ.Γ. 

στ. Έλεγχος προστάτη (Ρ.3.Α.) για τους άνδρες άνω 
των 50 ετών. 

ζ. Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες. 

η. Πλήρη Ηπατικό έλεγχο. 

II. Ανά διετία 

Ακτινογραφία θώρακος (σύμφωνα με τις αρχές της 
ακτινοπροστασίας). 

III. Σε ειδικές εξετάσεις 

Κατά την κρίση του γιατρού εργασίας. 

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στα¬ 
διακά και σε μια ημέρα με φροντίδα και δαπάνη της 
υπηρεσίας. 

Πέραν των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υπό- 
κεινται σε εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας (τριπλή 
δόση), κάθε έτος σε αντιγριππικό εμβολιασμό και κατά 
τακτά διαστήματα υποβάλλονται σε αντιτετανικό εμ¬ 
βολιασμό. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται 
στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορ¬ 
ρήτου και της προστασίας των ατομικών δεδομένων 
των εργαζομένων. 

Οι υπ’ αριθμ. 2/12542/0022 (ΦΕΚ 441/14.4.2003 τ. Β'), 
2/65786/0022 (ΦΕΚ 1892/19.12.2003 τ. Β) και 2/72329/0022 
(ΦΕΚ 20/14.1.2005 τ.Β') κοινή υπουργική απόφαση κα- 
ταργούνται. 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα 
που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των πα¬ 
ρεχόμενων μέσων ατομικής προστασίας. 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Δερματοπάνινα γάντια 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προ¬ 
στασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συ¬ 
μπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργα¬ 
ζόμενοι σε απορριμματοφόρο, οικοδόμοι, σε κήπους, 
μηχανοτεχνίτες, 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25οπι πάχος 1 -1,2 
πιπι Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο 
δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με 
ελαστική ταινία σύσφιξης. 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντο¬ 
χών 

• 2 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,Έτος κατασκευ- 

ή ς 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί 2,1, 2, 2 



Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγούν γάντια με ενίσχυση 
από δεύτερο στρώμα δέρματος στο εμπρός μέρος της 
παλάμης που θα έχουν μεγαλύτερα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα. 

Γάντια από Ρ\/0 

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χη¬ 
μικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως 
εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο (εναλλακτική λύση), 
σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία. 

Χαρακτηριστικά: 

Μήκος περίπου 30οπι πάχος 1 πιπι 

Υλικό κατασκευής Ρ\/0 και εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που 
σημαίνει: 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 

• 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί 3,1,2,1 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς 
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Γάντια από νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστα¬ 
σία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην 
καθαριότητα και σε ψεκασμούς. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30οπι. Πάχος 0,5 πιπι. 
Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που 
σημαίνει: 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 1 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 

σ Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 

• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και 



Παρατήρηση: αν από τη χρήση αποδειχθεί ότι απαι¬ 
τούνται καλύτερες μηχανικές αντοχές, μπορεί να χρη¬ 
σιμοποιηθούν γάντια νιτριλίου μεγαλύτερου πάχους τα 
οποία όμως είναι πολύ πιο ακριβά. 


Γ άντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος 
της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε 
υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε 
υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25σπι 

Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προ¬ 
στατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα 
ώστε να είναι πιο εύχρηστο. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1, 2, 2. 

• 3 (τριβή) 

• 1 (κοπή με λεπίδα) 

• 2 (διάσχιση) 

• 2 (διάτρηση) 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύ¬ 
νους και οι κωδικοί 3,1, 2, 2 





Γ άντια ελαστικά μιας χρήσης 

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. 

σ Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 σπι 

Κατασκευή από νιτρίλιο. 

Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές 
αντοχές. 

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμά¬ 
χια. 

Πρότυπα ΕΝ 374 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος,Έτος κατασκευ¬ 

ής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς 



Γ άντια συγκολλητών 
Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. 

Χαρακτηριστικά: 

Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο 
δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προ- 
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στασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα 
και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. 

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1, 2,1. 

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3,1, 3,1, 4, X 

Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 
Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους 
και οι κωδικοί 3,1, 2,1 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα 


Για τα γάντια αυτά μπορεί να επιλεγούν τύποι των 
τριών ή των πέντε δακτύλων 

Γάντια μονωτικά 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30οπι. Κατασκευή από συνθε¬ 
τικό υλικό χωρίς ραφές. 

Πρότυπο ΕΝ 60903 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σει¬ 
ράς 

• 00 (Προστασία μέχρι 500ν) 

• ΒΟ (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, 
οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) 

• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης 

• Έτος και μήνας κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕΟ) 



Σημειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας 
από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιμο¬ 
ποιηθούν για προστασία από μέση τάση τότε πρέπει 
να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χο¬ 
ντρά αλλά προορίζονται μόνο για χειρισμούς και όχι 
για εργασία 

Κράνη 

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες 
σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικά: 

Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Γ ια να είναι 
περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο: 

• Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι 
από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. 

• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία 
μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. 


• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική 
επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και 
να πλένεται 

• Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν 
την κυκλοφορία του αέρα 

Πρότυπο ΕΝ 397 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• 440 ναο (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) 

Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελλη¬ 
νικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση 
και αποθήκευση 

Γυαλιά μάσκα (< 3099 ΐβε) 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία 
από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχα¬ 
νικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα) 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που 
να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επέν¬ 
δυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του 
οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής 
στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Β Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• 4 προστασία από σκόνη. 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Β Μηχανική αντοχή 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 

• 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύ¬ 
πος με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο 
ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι 
απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για μηχανι¬ 
κούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 
4 στο πλαίσιο) 

Γ υαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία 

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερι¬ 
νούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία ένα¬ 
ντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με 
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζό- 
μενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ 
166,169 Σήμανση: 

• Στους βραχίονες: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 6.2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρό¬ 
φησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου 
του υπέρυθρου φάσματος. 

• Ρ Μηχανική αντοχή. 

• Κ προστασία έναντι τριβής. 
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Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δί¬ 
σκους ή σήμανση 52 . ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορ- 
ροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό 
δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά 
τα γυαλιά πιο οικονομικά. 

Ασπίδιο προστασίας από υγρά. 

Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς κάδων. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία ένα¬ 
ντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή 
έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι 
επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα 

Πρότυπα ΕΝ 166 

Σήμανση: 

• Στο στήριγμα: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Ε Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 

• Ν προστασία έναντι θάμβωσης. 

• Κ προστασία έναντι τριβής 

Προστασία από ηλεκτρικό τόξο 

Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί: 

1. Ασπίδιο με διάταξη προσαρμογής στο κράνος 

2. Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο 

Η δεύτερη λύση είναι πιο εύχρηστη αλλά και πλέον 
ακριβή. 

1. Ασπίδιο 

Το ασπίδιο θα αποτελείται από το πρόθεμα και τη 
διάταξη προσαρμογής στο κράνος. 

Το πρόθεμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλλη¬ 
λόγραμμου με στρογγυλεμένες άκρες και θα καλύπτει 
τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: 

• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 -1.2 ή 3 -1.2. 

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χα¬ 
μηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο Ρ). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και 
προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

• Θα έχει τη σήμανση προστασίας από ηλεκτρικό 
τόξο (8) 

Η διάταξη προσαρμογής του προθέματος στο κρά¬ 
νος, θα προσαρμόζεται ασφαλώς στη περίμετρο του 
κράνους. Θα έχει σύστημα ανύψωσης για τη ρύθμιση 
του προθέματος στο ύψος που επιθυμεί ο χρήστης 
και δεν θα έχει μεταλλικά μέρη. 

Η σήμανση του θα είναι 

• Το σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (8) 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης χα¬ 
μηλής ενέργειας, τουλάχιστον (σύμβολο Ρ). 

2. Κράνος με ενσωματωμένο ασττίδιο 

Η διάταξη θα αποτελείται από: 

• Κράνος προστασίας. 

• Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό 
τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό 
να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. 

• Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήσιης θα 
ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. 

Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση ΘΕ, θα ακολουθεί τις 
προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166,167 και 168 
(ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά: 


Κράνος 

• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. 

• Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 
440(νασ) 

• Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από 
πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και 
αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνό¬ 
τητας. 

• Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα 
γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω 
μέρος του ιμάντα αυχένα. 

• Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. 

• Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του 
ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. 

• Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διά¬ 
ταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. 

Ασπίδιο 

Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 
ως εξής: 

• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 -1.2 ή 3 -1.2. 

• Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. 

• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης 
ενέργειας (σύμβολο Β). 

• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και 
προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). 

Ασπίδιο προστασίας για κλαδέματα με χρήση βενζι- 
νοπρίονου. 

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρί- 
ονου. 

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγ¬ 
μα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό 
στήριγμα. 

Πρότυπα ΕΝ 166 
Σήμανση: 

• Στο στήριγμα: 

• ΘΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

Γυαλιά για οξυγονοκολλητές 
Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια. 
Χαρακτηριστικά: Γ υαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρω¬ 
μοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος 
ΐΐίρ υρ) όταν δεν γίνεται συγκόλληση 
Πρότυπο: ΕΝ 166,175 
Σήμανση : 

• Στο πλαίσιο : 

• ΘΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 4 έως 8 βαθμός σκίασης 

• Ρ Μηχανική αντοχή 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να 
αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκία¬ 
ση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παρο¬ 
χή αερίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο 
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με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία 
των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος 
που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται 
με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτι¬ 
μότερο το ίίόθΓρΙαεε. 

Πρότυπο: ΕΝ 166,175 

Σήμανση: 

• Στο πλαίσιο: 

• ΘΕ 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

• Ε Μηχανική αντοχή 

• Στον οπτικό δίσκο: 

• 1 Οπτική κλάση 

• 9 έως 14 βαθμός σκίασης 

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να 
αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 
ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του 
ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 169. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική 
μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλ¬ 
λησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ 3 
και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την 
έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα 
στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). 

Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσματική 
προστασία διότι δεν επιτρέπει καθόλου την έκθεση σε 
ακτινοβολία αλλά είναι πολύ ακριβή. 

Η μάσκα αυτή θα ακολουθεί και το ΕΝ 379. 

Φιλτρόμασκα Ρ1 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προ¬ 
στασία μόνο από σκόνη. 

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο 
κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό 
ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και 
πηγούνι. 

Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τη¬ 
ρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται 
η αναπνοή του. 

Πρότυπα: ΕΝ 149 

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• ΟΕ 

• ΡΡΡ1 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

Προστασία αναπνοής από αέρια, (ημίσεως προσώπου) 

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις 
σε απορριμματοφόρο, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, 
σε βαφές. 

Η επιλογή μπορεί να γίνει είτε με μάσκα ημίσεως προ¬ 
σώπου με τα κατάλληλα φίλτρα είτε με φιλτρόμασκα. 

Μάσκα ημίσεως προσώπου 

Χαρακτηριστικά: 

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προ¬ 
σαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. 

Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο 
άνετη 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι 


Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προ¬ 
στασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή 
Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. 

Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 

Σήμανση: ΡΙ μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας 
(καφέ και άσπρο) 

Φιλτρόμασκα Α1 Ρ1 

Χαρακτηριστικά: 

Φιλτρόμασκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα 
της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό 
που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια 

Προδιαγραφή ΕΝ 405 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• Κωδικός Εργαστηρίου 

• Σύμβολο ΡΡ (ίϋΐθππρ ίαοβρίβοο, φιλτρόμασκα) Α1Ρ1. 

• Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) 

ΡΙ φιλτρόμασκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη 
σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσ¬ 
σεται. 

ΡΙ διάρκεια ζωής της εξαρτάται από τη χρήση της. 

ΡΙ πλέον ασφαλής ένδειξη ότι πρέπει να αποσυρθεί 
είναι όταν δεν συγκρατεί οσμές. 

ΡΙ επιλογή ανάμεσα σε φιλτρόμασκα ή μάσκα με φίλ¬ 
τρα σχετίζεται με το κόστος (στη μάσκα αλλάζονται 
μόνο τα φίλτρα) και την άνεση (οι φιλτρόμασκες υπερ¬ 
τερούν). 

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα 

Χαρακτηριστικά: 

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προ¬ 
σαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των οφθαλμών. 

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος 
καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει 
προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια 
μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) 
και μικροοργανισμούς. 

Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα 

Σήμανση: ΡΙ μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν 
ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). 

• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

• Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας 
(καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) 

Αναπνευστική συσκευή 

Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης 
(επέμβαση σε πυρκαγιά). 

Χαρακτηριστικά: 

Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, 
τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, 
τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και 
το σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί 
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απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τρο¬ 
φοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του 
μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση 
ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. 

Πρότυπο ΕΝ 137 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κωδικός προϊόντος 

• Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής αριθμός παρτίδας 

Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμαν¬ 
ση που απαιτεί η νομοθεσία. 

Ανακλαστικά γιλέκα 

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινού¬ 
μενα οχήματα (απορριμματοφόρο, καθαρότητα). 

Χαρακτηριστικά 

Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό 
υλικό. 

Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότε¬ 
ρο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο 
συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 471 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατα¬ 
σκευής 

• Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και 
οι κωδικοί 2, 2 



Αδιάβροχες ποδιές 

Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. 

Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από συνθετικό υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 467 
Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 
πιστοποίησης,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες 



Ποδιές συγκολλητών. 

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: 

Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα 
(κρούτα). 

Πρότυπα ΕΝ 370 Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 
πιστοποίησης,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. 



Πυρίμαχες στολές 

Πεδίο χρήσης:Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης. 
Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές από πυρίμαχο 
υλικό. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 469 
Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 
πιστοποίησης,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων 



Στολές προστασίας από χημικά 

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές. 

Χαρακτηριστικά: 

Ενιαίες στολές (ραιτπθηΐ) από ΤγνθΚ ή ισοδύναμα υλικά 
που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών 
και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή 
του δέρματος. 

Πρότυπα ΕΝ 340, 463 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο 
πιστοποίησης,Έτος κατασκευής 

• Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών 
ουσιών. 

Κωδικοί 4 προστασία από αερολύματα (ερΓαγ) 

5 προστασία από σκόνες 

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών 
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Γ αλότσες. 

Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χει¬ 
μερινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά: 

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθη¬ 
τική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό 
έναντι διάτρησης. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 

Σήμανση: 

• ΘΕ 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευ¬ 
ής, μέγεθος 

• Το σύμβολο 35 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

Σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς κάδων τα ίδια χα¬ 
ρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο) 

Αρβυλα ασφαλείας 

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες 

Χαρακτηριστικά: 

Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με 
προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική 
σόλα. 

Πρότυπο ΕΝ 344, 345 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευ¬ 
ής, μέγεθος 

• Το σύμβολο 33 που συμβολίζει 

• Προστασία δακτύλων 

• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα 

• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού 

• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης 

• Αντιστατικές ιδιότητες 

• στη σόλα οίΙ τοείεΐαπί 

Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντε- 
πεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 51<ν . 

Μέσα προστασίας από πτώσεις 

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι 
δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 

Χαρακτηριστικά: αποτελούνται από: 

• Ολόσωμη εξάρτυση η οποία είναι σύστημα από ιμά¬ 
ντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση 
και έχουν δακτυλίους σύνδεσης. 

• Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα 
που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης 
(συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους) 

• Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων, (σταθεροί, 
ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν. 

Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να 
είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου αγκυρω- 
μένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου 
θα διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης. 

Πρότυπα ΕΝ 361 για τις εξαρτύσεις, 355 για αποσβε¬ 
στήρες και 363 για ανακόπτες. 

Σήμανση: 

• ΟΕ 

• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευ¬ 
ής, μέγεθος 


• Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρ¬ 
τίδας. 

Μέσα προστασίας ακοής 

Γ ια τη χρήση ωτασπίδων προτείνεταί: 

• Να επιλέγει ο ίδιος ο εργαζόμενος μεταξύ ωτασπί¬ 
δων, ωτοβυσμάτων πολλαπλών χρήσεων και ωτοβυ- 
σμάτων μίας χρήσης ποια του ταιριάζουν περισσότερο. 
Καλό θα ήταν να διατίθενται προϊόντα από περισσό¬ 
τερους κατασκευαστικούς οίκους ώστε να επιλεγεί το 
καλύτερο. 

• Οι ωτασπίδες είναι καλό να έχουν ανθιδρωτικές 
επενδύσεις στο μαξιλαράκι που έρχεται σε επαφή με 
το αυτί, για να μην υπάρχουν, τα εύλογα παράπονα για 
πρόκληση ιδρώτα από το πλαστικό. 

• Θα πρέπει να αποφεύγονται ωτοβύσματα που απαι¬ 
τούν διαμόρφωση με το χέρι γιατί στις συνθήκες του 
εργασιακού χώρου είναι απίθανο να είναι καθαρά τα 
χέρια, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση εκζεμάτων. 

• Τα ωτοβύσματα μιας χρήσης είναι καλό να δια¬ 
τίθενται σε δότες οι οποίοι θα υπάρχουν σε όσους 
εργασιακούς χώρους υπάρχει θόρυβος. 

Ωτοασπίδες 

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 όΒ(Α) 
υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 όΒ(Α), 
για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου 

Περιγραφή: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη 
στήριξης στο κεφάλι. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιη¬ 
θούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που 
έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι προ 
εύχρηστες. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος 
ΕΝ 352 - 3 

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα 
τυπωμένα τα εξής: 

• ΘΕ 

• Κωδικό προϊόντος 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. 

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευ¬ 
τή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου 
ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να 
συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η 
χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο 

Ωτοβύσματα 

Ωτοβύσματα μιας χρήσης. 

Αποτελούνται από λεπτό υλικό κλεισμένο σε συνθετι¬ 
κό περίβλημα που φράζει τον ακουστικό πόρο. 

Είναι εύχρηστα, διότι δεν ασκούν πίεση στα αυτιά και 
δε ζεσταίνουν 

Είναι τοποθετημένα σε δότη ανά 400 - 500 ζεύγη και 
ο εργαζόμενος τα φορά για όσο χρόνο είναι εκτεθει¬ 
μένος στο θόρυβο. 

Πρότυπο ΕΝ 352 - 2 

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει 
να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: 

• ΘΕ 

• Κωδικός προϊόντος 

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 

Πρέπει και αυτά να συνοδεύονται από το διάγραμμα 
εξασθένησης ακουόμενου ήχου. 

Ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων 

Αν προτιμηθούν ωτοβύσματα πολλαπλών χρήσεων θα 
είναι προδιαμορφωμένα με πεπλατυσμένο το έξω άκρο 
ώστε να αποφεύγεται επαφή με το χέρι. 




20114 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Θα πρέπει να δοθεί οδηγία στο προσωπικό να τα 
πλένει μετά από κάθε χρήση και να τα τοποθετεί στη 
θήκη τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στα ωτοβύ- 
σματα μίας χρήσης, (σήμανση, διάγραμμα, ΕΝ) 

Εργαλεία μονωτικά. 

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτό¬ 
χρονα με τα γάντια. 

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσες, 
κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοτσίμπιδα) 

Πρότυπο ΕΝ 60900 

Σήμανση: 

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σει¬ 
ράς 

• Έτος κατασκευής. 

• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (ΙΕΘ) 



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 

Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής: 
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή 
του δέρματος 

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τρι¬ 
βή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο. 

θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν 
με ταινίες νοΙοΐΌ. 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμαν¬ 
σης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. 
Οα είναι πλήρως αντανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους 
λευκούς και κόκκινους δακτυλίους). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υλικό κατασκευής: καουτσούκ 
Ύψος: 50 οπι 
Βάρος: 2,2 - 2,4 Κρ 
Μορφή: 

Οα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο 
που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία 
Οα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ο ένας επάνω στον 
άλλο με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει 
το 20% του αρχικού. 

Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για την μεταφορά 
και την εναπόθεσή τους. 

Χρωματισμός 

Η κόκκινη μη αντανακλαστική επιφάνεια θα ανταπο- 
κρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστή¬ 
ματος της ΟΙΕ 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό ϋ 65, γε¬ 
ωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων. 


Χρώμα 

1 


2 


3 


4 


Παρ/ντας 

Φωτειν/ 

ταςβ 


X 

Ψ 

X 

Ψ 

X 

Ψ 

X 

Ψ 


Κόκκινο 

0,690 

0,310 

0,575 

0,316 

0,521 

0,371 

0,610 

0,390 

>0,11 


Αντανακλαστική μεμβράνη 

Η αντανακλαστική μεμβράνη θα είναι τύπου II κατά 
την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954 / 86). 

Η επικόλληση της μεμβράνης στον κώνο θα είναι σύμ¬ 
φωνη με το σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου ΟΕΝ ΤΟ 226 
Ν 143 Ε (§7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 

Ο κώνος θα ανταποκρίνεται στις μηχανικές αντοχές 
των § 7.4, 7.5 & 7.6 του ανωτέρω προτύπου ή άλλου 
ισοδύναμου προτύπου. 

Θα έχει έγκριση από αρχή κράτους - μέλους της Ε. 

Ε. 

Θα έχει σήμανση στη βάση με τον κατασκευαστή και 
τον αριθμό έγκρισης. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΡΟ¬ 
ΦΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 
-ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 

Σκοπός 

Σκοπός των προσαρτημάτων είναι η δέσμευση της 
φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους 
ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες των αερίων, έτσι 
ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, πυρκαγιές και γενικά 
τα ατυχήματα. 

Περιγραφή. 

Για συσκευές: 

Οξυγόνου 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας οξυγόνου τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των 
ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν 
από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού 
(ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 πιπι 
και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ συνδέ- 
σεως με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4" ή 3/8"). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της προδιαγραφής ΙδΟ 5175 κατηγορία 
1 (ΕΝ 730) 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 20 03Γ5. 

Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και 
διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Ασετιλίνης. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας ασετιλίνης τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των 
ελαστικών των αερίων και του εργαλείου θα φέρουν 
από τη μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού 
(ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 6,3 ή 
9 πιπι) και από την άλλη (έξοδος/ προς εργαλείο) ρακόρ 
σύνδεσης με σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4" ή 3/8"). 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της προδιαγραφής 130 5175 κατηγορία 
1 (ΕΝ 730) 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 1,5 03Γ5. 

Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου και 
διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα). 

Για φιάλες: Οξυγόνου 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας φιαλών οξυγόνου θα είναι αυτόματα με σπείρω¬ 
μα δεξιόστροφο Μ 16 X 1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέ¬ 
ρει η αίτηση) και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της προδιαγραφής 130 5175 κατηγορία 1 (ΕΝ 730). 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 10 03Γ5. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακό¬ 
λουθες διατάξεις ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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• Φλογοπαγίδα 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης, επαναφερόμενη με 
μοχλό ή περόνη. 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση 
εκρήξεως. 

Ασετιλίνης 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της 
φλόγας φιαλών ασετιλίνης θα είναι αυτόματα με σπεί¬ 
ρωμα αριστερόστροφο Μ 16 X 1,5 (ή το μέγεθος που 
θα αναφέρει η αίτηση) και θα ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής 130 5175 κατηγορία 1 
(ΕΝ 730).1. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίαςιθα είναι 1,5 03Γδ 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα διαθέτουν τις ακό¬ 
λουθες διατάξεις 

ασφαλείας: 

• Φίλτρο εισόδου 

• Βαλβίδα αντεπιστροφής 

• Φλογοπαγίδα 

• Αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου 

• Αυτόματη βαλβίδα υπερπιέσης, επαναφερόμενη με 
μοχλό ή περόνη 

• Ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών, σε περίπτωση 
εκρήξεως 

Λοιπά τεχνικά στοιχεία 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας για συσκευές και φιά¬ 
λες αερίων πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση, για την 
καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να 
λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων. 

Καθένα από αυτά πρέπει να επιτρέπει την διέλευση 
αερίου όγκου 3.500 - 4.000 λίτρων την ώρα, να είναι 
δε δυνατή η χρησιμοποίηση του για όλα τα αέρια που 
χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες αυτές, (οξυγόνο, 
ασετιλίνη, προπάνιο, υδρογόνο κ.λ.π.). 

Το βάρος εκάστου πλήρους προσαρτήματος ασφάλει¬ 
ας για συσκευές μαζί με τα εξαρτήματα του, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο. 


Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέ¬ 
πει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την εργασία 
(μήκος μέχρι 65 πιπι διάμετρος μέχρι 25 πιπι). 

Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων πρέπει 
να είναι κυλινδρικό από σκληρό μεταλλόκραμα και να 
αντέχει σε πίεση περίπου 500 ατμοσφαιρών. 

Τα προσαρτήματα ασφαλείας πρέπει να είναι ανθε¬ 
κτικά σε πάνω από 150 διαδοχικές εκρήξεις. 

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του ΕΝ 
343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή 
στο πλύσιμο και τη σήμανση. Τα επίπεδα αντοχών θα 
είναι: 

• Αδιαβροχοποίηση 3. 

• Διαπνοή 3. 

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις (κλείσιμο με φερμουάρ ή 
και νβΙΙκτο, τσέπες εσωτερικές ή εξωτερικές) πρέπει να 
καθορισθούν σε συνεννόηση με τους χρήστες. 

Θα έχουν κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, 
θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος 
της νιτσεράδας. 

ΚΑΠΕΛΑ 

Θα είναι κατασκευασμένα από ψάθα, καλής ποιότητας 
που δε θα φθείρεται. 

Θα είναι πλεκτά με ενιαία πλέξη. 

Θα έχουν λάστιχο συγκράτησης και περιμετρική προ¬ 
έκταση σκίασης τουλάχιστον 10 οπι. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Α. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κόρινθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 αυτό, προσαυξανόμενη κατά 0,20 βιιΐΌ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ευτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 0ϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ' 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευΐΌ ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευΐΌ ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (οχ : 210 - 4071010 ϊηίβΓηβΙ : ΙιΗρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙβτπβΙ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

1 90 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ", Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεταιπέραντου ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίβτπβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 


Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α απά την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 
















